Inż. KAZIMIERZ 


(hróściewicz 


- NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I DZiADZIUS 


B. DŁUGOLETNI I ZASŁUŻONY PRACOWNIK 
„BIPROSTAL” W KRAKOWIE, ODZNACZONY 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZE- 
NIA POLSKI, ZŁOTYM I SREBRNYM KRZYŻEM 
ZASŁUGI, MEDALEM X-LECIA PRL, MEDALEM 
ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI 


zmarł nagle w 68 roku życia dnia 23 stycznia 1980 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie nastąpi w czwar- 
tek dnia 31 bm. o godz. 14.00, o czym zawiadamiają 


pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA Z MĘŻEM, SYN, SYNOWA 
I WNUKI. 


W.U.S.P. „GROMADA” 
Oddział Usług Komunalnych ,, Laur” 
ZAKEAD POGRZEBOWY Nr 5 
Kraków, ul. Cxarnowlejska 38 D. Z. 303170 - 30 
M-3+5 19%. 


